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Number of Certificate: ZP/C006/22 


Subject of Certification: Functional Safety Management System-FSMS = 
Development Process for Automotive - up to ASIL D 


Company: Realtek Semiconductor Corp. 


Address: No. 2, Innovation Rd. Il, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30076, 
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(11) This certificate is valid until 2025-03-30 


DEKRA Testing and Certification GmbH 
Bochum, 2022-03-31 
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Managing Director 
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